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IMADŁA PRECYZYJNE 
NPELVSMOHHBIE TMCKIA 


Z EJWESBU LJ 


Nr produktu 


Koą npoaykra 
326620010600 
326620030000 
326620050300 
326620060500 
326620070700 
326620100500 
326620110700 
326620120900 


6620-100-320-165 
6620-125-335-165 
6620-150-425-210 
6620-150-475-260 
6620-150-520-305 
6620-200-535-260 
6620-200-585-310 
6620-200-635-360 


61,80 
68,00 
87,29 
87,29 
87,29 
109,43 
109,43 
109,43 


Moment obrotowy 
na kluczu [Nm] 
Bpatnaroiniń 
MOMEHT kuitoua [HM] 


40 
60 


Max. siła 
mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 
3axXnMa [qaH] 


2.000 
3.000 
4.100 
4.100 
4.100 
4.500 
4.500 
4.500 


Właściwości: 

m Ulepszony następca modelu typu 6577 

m Szczęka stała odwracalna 

m Szczęka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca) 
m Możliwość stosowania wymiennych wkładek szczękowych 

m Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane 
Zastosowanie: 

m Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich 
Wyposażenie standardowe: 

m Klucz 

m Wpusty ustalające 

m Łapy imadła 

m Płytka prowadząca wahliwa 


Oco6eHHocTu: 
BE YNYyULIEHHBIA BapHAHT MOJEJ TuNa 6577 
m O6parMaA HeroABUXHaA ryóka 


| lyGka NOABUXHaA 6bicrpo repecTaBniAeMaA, CAMOYCTaHaB/IVBarOLLIaACA (naBałoluaA) 


I BO3MOXHOCTB ACIOJIb3OBAHA C Pa3MMUHbIMU CHEMHbIMI BCTaBKAMI Ha ryGkax 


BH |3roTOBJIEHbl M3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃ JerMpOBaHHOŃń CTanM, TepMOOGpa60TaHbl 
u 3aKa/leHbl 


TipumeHeHne: 

m ||peAHa3HaueHbl AJIA NPELIM3MOHHbIX PDE3EPHBIX M LUNMÓOBANbHbIX paGOT 
CraHqapTHaa KOMNJIEKTALIMA: 

m Kniou 

LIInoHKI YCTAHOBOUHBIE 

IZY 


fnaBarouiaa HarpaB/IAroLLIaA N/IacTUHa 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
Dane techniczne * TexH. xapakrepncruku 241-242 
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Właściwości: 

m Ulepszony następca modelu typu 6578 

E Imadło wyposażone w śrubę ze wspomaganiem hydraulicznym, której zastosowanie 
pozwala uzyskać dużą siłę zacisku i pewność mocowania przy małym wysiłku 
obsługującego 

EH Szczęka stała odwracalna 

Em Szczęka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca) 

HE Możliwość stosowania wymiennych wkładek szczękowych 

E Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane 

Zastosowanie: 

E Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich 

Wyposażenie standardowe: 

E Klucz 

E Wpusty ustalające 

E Łapy imadła 

m Płytka prowadząca wahliwa 


Oco6eHHOCTU: 
EH YnyuLIeHHbIń BapaHT MOJEJ TUNa 6578 


m IMckA O60pya1OBaHbl TMApaBNMUECKUM YCHJIMTEJEM, HTO NO3BOJAET CO3ĄaBaTb 
BbICOKOE M GE30NacHoe ycunne 3aX/Ma 6€3 OCOGbIX ycnnnń oriepaTopa 


O6paTuMaa Heno4BuXHaA ryóka 
TyGka noABMXHaA GbicTpo nepecTaB/nAeMaA, CaMOYCTAHaB/I/BAFOLI2ACA (N/aBaŁOLLIaA) 
BO3MOXHOCTb VCNOJIb3OBAHA C pa3/IMUHBIMM CEMHbIMV BCTaBKAMM Ha ryóKaX 


I3TOTOB/IEHbl V3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃŃ JeTMpOBaHHOŃ CTanlM, TepMOO6pa60TaHbl 
 3akaJleHbl 


TIpumeHeHne: 

m [|peaHa3HaUeHbl AI PELIM3MOHHbIX PDE3EPHBIX M LUNMÓQOBANbHbIX paGOT 
CraHqapTHaa KOoMn/EKTaLiMA: 

Knłou 

LIInoHkU yCTaHOBOUHbIe 

fipwKUMBI 


fineBatouiaa HarpaB/ArOLIIaA N1aCTUHa 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
Dane techniczne * TexH. xapakrepncruku 241-242 


IMADŁA PRECYZYJNE - ZE WSPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM 
TIPELIVISMOHHbIE TVICKIA * € TMĄPABJIMUECKIM YCHJIVMTEJIEM 


(a 
(2 
El 
ta 
(5. 
(6. 
UG 


Nr produktu 


Koą nponykra 
326621050100 
326621060300 
326621070500 
326621100300 
326621110500 
326621120700 


Typ 
Tun 


6621-150-425-210 
6621-150-475-260 
6621-150-520-305 
6621-200-535-260 
6621-200-585-310 
6621-200-635-360 


Max. siła 
mocowania [daN] 
Makc. ycnnne 
3axnMa [qaH] 
4.100 


4.100 
4.100 
4.500 
4.500 
4.500 
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Z EJWESU EJ 


6820 


206 


IMADŁA PRECYZYJNE « NC 
NPELVIZMOHHBIE TMUCKU = NC 


Nr produktu 


Koą npoaykTa 
326820010900 
326820020000 
326820030200 


6820-100-320-160 100 
6820-125-335-160 125 
6820-150-425-205 150 


A 


110 
130 
170 


-0,02 CAN EGN MKS Emax NL 


13 105 30 12 
15 130 40 12 
18 160 50 18 


390 320 37,5 


406 335 
515 425 


L1 


-0,02 +0,02 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 


45 
55 


L2 


14 
19 
23 


ES 


10 
15 
17,5 


14 


55 
55 
75 


l5 | LG M 
15 80 M10 
w | 25 | MEŻ 

17,5 135 MI12 


Moment obrotowy 
na kluczu [Nm] 
Bpatnarolnni 
MOMEHT Kaitoua [HM] 


Max. siła 


mocująca [daN] 


Makc. ycunne 
3a»kuMa [qaH] 


2.000 
3.000 
4.100 


Właściwości: 

m Ulepszony następca modelu typu 6800 

m Możliwość pracy w pozycji pionowej i poziomej 

m Możliwość bezpośredniego łączenia w zestawy robocze 

m Szczęka stała odwracalna 

m Możliwość stosowania zamiennych wkładek szczękowych 

m Szczęka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca) 
m Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane 
Zastosowanie: 

m Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich 
Wyposażenie standardowe: 

m Klucz 

m Wpusty ustalające 

m Łapy imadła 

m Płytka prowadząca wahliwa 


Oco6eHHOCTN: 

H YnyuLieHHbii BapnaHT MOĄENM Tana 6800 

BH BO3MOXHOCTb paGOTbl B BepTKaJIbHOM M TODU3OHTANEHOM MO3KLIMM 

I BO3MOXHOCTb Herlocpe4CTBEHHOTO COSAUHEHMA TUCKOB B Da6OUME CHCTEMBI 

m OGpaTuMaA Heno4BMXHaA rybka 

I BO3MOXHOCTb UCIOJIb3OBAHMA C Da3/MUHbIMM CHEMHBIMU BCTaBKAMM Ha ryóKaX 

m [yóKa NoABUXHaA GbicTpo nepecTaBAeMaA, CAMOyCTAHaBJIUBałOLIAACA (rVIaBałOLLaA) 


BH |3roTOBJIEHbl M3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃ JerMpOBaHHOfŃń CTaNM, TepMOO6pa60TaHbl 
u 3akaJleHbl 


TipumeHeHne: 

m ||peAHa3HaueHbl AJIA NPELIM3MOHHbIX PDE3EPHBIX M LUMMÓQOBANbHbIX paGOT 
CraHqapTHaa KOMN/IEKTALIMA: 

m Kniou 

LIInoHKI yCTAHOBOUHBIE 

fipuxuMBl 


fInaBarouiaa HarpaB/AroLLIaA NaCTUHa 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
Dane techniczne * TexH. xapakrepncruku 241-242 
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IMADŁA PRECYZYJNE « NC ZE WSPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM 
NPELWIZMOHHBIE TMCKI = NC C TUĄPABAVUECKAM YCHJIMTEJIEM 


Właściwości: 
E Ulepszony następca modelu typu 6801 


E Imadło wyposażone w śrubę ze wspomaganiem hydraulicznym, której zastosowanie 
pozwala uzyskać dużą siłę zacisku i pewność mocowania przy małym wysiłku 
obsługującego 


HE Możliwość pracy w pozycji pionowej i poziomej 

Em Możliwość bezpośredniego łączenia imadeł w zestawy robocze 
EH Szczęka stała odwracalna 

E Szczęka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca) 
Em Możliwość stosowania zamiennych wkładek szczękowych 

E Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane 
Zastosowanie: 

E Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich 
Wyposażenie standardowe: 

E Klucz 

E Wpusty ustalające 

E Łapy imadła 

m Płytka prowadząca wahliwa 


Oco6eHHOCcTu: 


H YnyuLieHHbih BapnaHT MOenM Tunia 6801 


EH Tnckn O60py41OBaHEI TMApaBNIMUECKUM YCWJIMTEJEM, HTO NO3BOJAET CO3ĄaBaTb 
BbICOKOE U Ge30NacHoe ycunne 3aX/Ma 6e3 OCOGbIX ycnnnń orepaTopa 


u u RPZEROZĄ 
I BO3MOXHOCTb pa6o0Tbl B BEpTVKG/IbHOM M FODM3OHTA/IbHOM NOZKLIMM SOSA 


I BO3MOXHOCTb HENocpe/CTBEHHOTO CO£AMHEHMA TUCKOB B paGDUME CACTEMEI 
H O6paTuMaA Heno4BUXHaa ryóka 
HE [yOka NOĄB/XHaA GbicTpo riepecTaB/IAeMAA, CAMOYCTAHaB/IKBałOLLIAACA (TUIaBałOLLLaA) 


Ii BO3MOXHOCTb CIOJIb3OBAHIA C Pa3/M1MUHbIMM CHEMHbBIMIU BCTaBKAMM Ha ryGkax 


BH |3roTOB/IEHbl M3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃ JerMpoBaHHOŃ CTanlM, TepMoO6pa60TaHbl 
u 3akaJleHbl 


TIpumeHeHne: 


H [lpenHa3HaueHbI ANA NPELIMZMOHHbIX PPEZEPHbIX M LINMÓOBANbHbIX DA6OT 


CraHqapTHaa KOMNJIEKTALIMA: 
m Kniou 


LIlnoHkn YCTaHOBOUHble 


u 
HE Ilpuxuvbl 
u 


fineBatouiaa HanpaB/arOLL[aA N/aCTMHa 


Max. siła 
B it | 2 | [5 | 12 | 15] NG mocująca [daN] 
5 |A| e m] S| JU] E|liE2 | © |qokom nu | du |eGn|-Da| U 7 yrerame 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 Keanpczykra 3axuMa [4aH] fr] 


Dane techniczne * TexH. xapakrepncruku 241-242 326821030000  6821-150-425-205 150 170 205 110 18 160 50 18 726 425 55 23 175 75 175 135 MI12 4.100 64,8 


Nr produktu [kg] 
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IMADŁA PRECYZYJNE * Z PODWÓJNYM MOCOWANIEM 
TIPELIM3VOHHBIE TACKI = € ĄBOMHbIM CHCTEMAM 3AXVMA 


Właściwości: 
PODWÓJNE MOCOWANIE 


ABOMHOM CHCTEMOJ 3AXXMM m Szczęka stała odwracalna 
m Szczęka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca) 


m Możliwość stosowania zamiennych wkładek szczękowych 

m Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane 
Zastosowanie: 

m Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich 
Wyposażenie standardowe: 

m Klucz 

m Wpusty ustalające 

m Łapy imadła 

m Płytka prowadząca wahliwa 


Oco6eHHOcTu: 


m O6paruMaA HeroABuXHaA ryóka 


Z EJWESU EJ 


| lyGka NOABUXHaA 6bicrpo repecTaBiAeMaA, CAMOYCTaHaBJIVBarOLL|IaACA (nnaBałolaa) 
I BO3MOXHOCTb ACIOJIb3OBAHA C Pa3MVUHbIMU CHEMHbIMI BCTaBKAMI Ha ryGkax 


BH |3rOTOBJIEHbl M3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃ JerMpOBaHHOŃń CTanM, TepMOOGpa60TaHbl 
M 3aka/leHbl 


TIpumeHeHne: 


m [lpenHa3HaueHbl AA NPELIMBMOHHbIX POE3EPHBIX  LUNMÓOBAJIbHbIX DaÓOT 


CraHqapTHaa KOMNJIEKTALIMA: 
m Kniou 


UnoHkn YCTaHOBOUHble 


fipukuMBl 


fnaBarouiaa HarpaB/IAroLLIaA N/IaCTUHa 


Nr produktu Moment obrotowy na kluczu [Nm] Max. siła mocująca [daN] [kg] 


Koą npoaykTa Bpalnarouinii MOMEHT Kuiroua [HM] / Makc. ycunne 3axuMa [qaH] [Kr] Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
326632020100 6632-125-465-90 60 3.000 27,5 Dane techniczne * TexH. xapakrepucruku 241-242 
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Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
Dane techniczne * TexH. xapakrepncrnku 241-242 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
326622010200 
326622020400 
326622030600 


326622040800 


Typ 


6622-100 
6622-125 
6622-150 
6622-200 


IMADŁA PRECYZYJNE « ZESPÓŁ IMADŁA 
PPELWIZMOHHBIE TMICKI * MOMYJIb 


m Ulepszony następca modelu typu 6568 
E Zespół imadła ze szczęką ruchomą 


H YnyuLieHHbiń BapnaHT MOJeNM Tuna 6568 


H Monynb c No4BUXHOŃ ryGkoń 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3a»xuMa [qaH] 
2.000 


3.000 
4.100 
4.500 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
Dane techniczne * TexH. xapakrepncTnku 241-242 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
Dane techniczne * TexH. xapakrepncruku 241-242 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
326623030400 


326623040600 


6623-150 
6623-200 


200 


m Ulepszony następca modelu typu 6571 


E Zespół imadła wyposażony w śrubę ze 
wspomaganiem hydraulicznym 


m Zbliżony do modelu 6622 


H YnyuLieHHbiń BapnaHT MOĄen runa 6571 


EH Monynb C NoO4BUXHOŃ ryGKOŃ M C TMĄpaB/MUECKAM 
ycunnTeneM 


HE [loxox Ha Tun 6622 


Max. siła mocująca [daN] Ikg] 
Makc. ycunne 3a»xuMma [qaH] [kr] 
4.100 20,6 


4.500 34,3 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
326624010900 
326624020000 
326624030200 


326624040400 


Tun 
6624-100 


6624-125 
6624-150 
6624-200 


Em Ulepszony następca modelu typu 6569-M 
HE Zespół imadła ze szczęką stałą 


B YnyuLieHHbiń BapnaHT MOJenM Tana 6569-M 
BH Mony/b c HenoXBHXHOŃ ry6KOŃ 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycmnne 3a»xuMa [qaH] 
2.000 


3.000 
4.000 
4.500 
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IMADŁA PRECYZYJNE - MODUŁOWY SYSTEM MOCOWANIA 
NPELIM3VOHHBIE TUCKIA * MONYJIBHOM CHCTEMO 3AXIVIM 


Nr produktu Typ 
Koą npoaykra Tun 
326850530900 6850-50-300 100 32/25 50 55/58 
326850540000 6850-50-400 100 32/25 50 55/58 
326850550200 6850-50-500 100 32/25 50 55/58 
326850560400 6850-50-600 100 32/25 50 55/58 
326850570600 6850-50-700 100 32/25 50 55/58 
326850740200 6850-75-400 100 40 75 70/75 
326850750400 6850-75-500 100 40 75 70/75 
326850760600 6850-75-600 100 40 75 70/75 
326850770800 6850-75-700 100 40 75 70/75 
326850780000 6850-75-800 100 40 75 70/75 
326850170200 6850-100-700 100 60 94,5/98,5 
326850180400 6850-100-800 100 60 94,5/98,5 
326850190600 6850-100-900 100 60 94,5/98,5 
326850100000 6850-100-1000 100 60 94,5/98,5 


A B (e 


W EJWEJSWU LU 


Nr produktu Typ 
Koą npoaykra Tun 
326851530700 6851-50-300 65/68 
326851540900 6851-50-400 65/68 
326851550000 6851-50-500 65/68 
326851560200 6851-50-600 65/68 
326851570400 6851-50-700 65/68 
326851740000 6851-75-400 83/88 
326851750200 6851-75-500 83/88 
326851760400 6851-75-600 83/88 
326851770600 6851-75-700 83/88 
326851780800 6851-75-800 83/88 
326851170000 6851-100-700 109/113 
326851180200 6851-100-800 109/113 
326851190400 6851-100-900 109/113 
326851100800 6851-100-1000 109/113 


J1 


PE EE 
SKISKE 


H 
o 


O "© © O © © O © 


Nr produktu Typ 

Koą npoaykra Tun 
326852530500 6852-50-300 
326852540700 6852-50-400 
326852550900 6852-50-500 
326852560000 6852-50-600 
326852570200 6852-50-700 
326852740900 6852-75-400 
326852750000 6852-75-500 
326852760200 6852-75-600 
326852770400 6852-75-700 
326852780600 6852-75-800 
326852170900 6852-100-700 
326852180000 6852-100-800 
326852190200 6852-100-900 
326852100600 6852-100-1000 


CJ CI EZ 
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IMADŁA MASZYNOWE « PNEUMATYCZNE 
MALUIVHHbIE TACKI = IHEBMATMUECKIE 


Właściwości: PNEUMATYCZNE 
E Zastosowanie mechanizmu pneumatycznego MHEBMATMUECKMKE 
zwiększa sprawność i łatwość mocowania 


E Wymienne rowkowane wkładki szczękowe, 
hartowane i szlifowane 


E Solidny korpus 

HE Duży zakres mocowania 

E Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 

Właściwości: 

E Imadło przystosowane do ciężkich prac, 
wymagających dużych sił mocowania 

Wyposażenie standardowe: 

EH Wpusty ustalające 


Oco6eHHOCTu: 


(»| [a | [a] (a| A (r |(-| 


u [IpameHeHne MeXaHV3Ma MHeBMaTUUECKOTO NPUBOĄ. 
NO3BOJIAET 3bhEKTMBHO u nierKO KPETIMTb AETaNb 


m CMeHHble puóyieHbie ryóki 3akKa/ieHbl 
M OTLUNMÓOBAHbl 


[IpouHbiiń kopnyc 


Inpokuń AMaria30H 3a%X/Ma 


8710 | MADE POLAND, 


EH OcHalieH K/lannaHOM Ge30NacHOCTM 128012 pmas=dssuka KE 


TIpumeHeHne: 


un fipeaHa3HaueHbl ANA TAXKENbIX pa60r, 


Tpeóyłouinx Bbicokoi ycunne 3axuMa 
FE y Mocowanie 


CraHqapTHaa koMniekTaLiMA: 


Odmocowanie 


BH llnoHkn YCTaHOBOUHble 
Pa3XuM 


Nr produktu Typ a lnu c D G Przesuw szczęki Zużycie powietrza [dm*] Siła mocowania dla 0,63 MPa [daN] [kg] 
Koą npoaykTa Tun max XoĄ KyJlauKOB Pacxo4 Bo3Ayxa [dm?] Ycunne 3axuMa aja 0,63 MIa [4aH] [kr] 


326710060400  6710-125 180 129 553 100 40 274 150 G3/8" 7 1,3 3.000 33,0 
326710070600  6710-160 225 150 621 125 50 śEW | ME5 |GE/37 8 1,6 3.700 50,2 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 326710080800  6710-200 260 176 709 160 63 415 220 G3/8" 9 2,5 4.600 74,0 
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W EJWESU EJ 


IMADŁA MASZYNOWE « Z PRZESUWNĄ ŚRUBĄ 
MALLMHHBIE TACKU « C YCMJIEHHOW NOĄBVUXHOIA TYBKOMŃ 


Z PRZESUWNĄ ŚRUBĄ Właściwości: 
C NOĄBMXHbiIM BUHTOM E Wymienne rowkowane wkładki szczękowe, 
hartowane i szlifowane 


m Śruba pociągowa zabezpieczona przed 
zanieczyszczeniami i wiórami 


m Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej 
jakości odlewów żeliwnych 


Zastosowanie: 


E Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, 
wiertarek, strugarek itp. 


Wyposażenie standardowe: 
m Korba 
EH Wpusty ustalające 


Oco6eHHOCcTu: 
I CMeHHble pudeHbie ry6KM 3aka/IEHbl M OTLUIMÓOBAHbI 
I JaXUMHOM BHT NpeĄOXPAHEH OT 3aArpA3HEHA 

n nonaąaHuA cTpyXKU 


u Kopnyc V NOĄBMXKHaA ryóka BbINONHEHbI M3 
BbICOKOKAUECTBEHHBIX UyTYHHbIX OTIVUBOK 


TIpumeHeHne: 


m Pa3pa60TaHbl ANA MCNOMb3OBAHKA Ha QPEZEPHbIY, 
CBEP/IM/IEHbIX, CTPOTA/IbHbiX CTAHKAX M T.Ą. 


CraHqapTHaa KoMneKTaLiKA: 


m PykoaTka 


H |InoHku YCTaHOBOUHble 


Nr produktu Typ k Max. siła mocująca [daN] Ikg] 


Koą npoaykra Tun Makc. ycnnne 3a»xuMa [qaH Kr. 3 
A npoAy y Iaahi] [kr] Pasująca podstawa obrotowa 
326512050600 6512-100 2.500 9,9 [loBopoTHaA OCHOBa 


326512060800 6512-125 3.500 5,9 


326512070000 6512-160 4.000 29,0 
326512080100 6512-200 5.500 56,0 
326512090300 6512-250 6.200 710 Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
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Właściwości: 

E Zastosowanie siłownika hydraulicznego umożliwia 
uzyskanie wysokiej siły zacisku przy minimalnym 
wysiłku operatora 


E Wymienne rowkowane wkładki szczękowe, 
hartowane i szlifowane 


E Szybka dwustopniowa regulacja zakresu 
mocowania za pomocą dwóch sworzni 


E Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej 
jakości odlewów żeliwnych 


Zastosowanie: 


E Imadło przystosowane do ciężkich prac, 
wymagających dużych sił mocowania 


Wyposażenie standardowe: 
E Korba 
EH Wpusty ustalające 


Oco6eHHOCTu: 


H [lpnweHeHne TMApaBnMUECKOTO NPUBOJ-. 1A6T BOBMOXHOCTb 
NonyueHnA 60JIee BbICOKOŃ CWJIbI 3A%VMA NIDU MUHUMAJIbHOM 
npunaraeMOM ycunnu pa60uero 


m CMeHHble puQyieHbie ryóki 3aka/leHbl M OTLIMQOBAHbI 


I 5bicrpaa AByX-cryneHuaTaa perynupoBKa ĄMarla30HA 
3AXUMa NPM NOMOLUM ABYX LUTAÓTOB 


I KOpnyc M NOĄBUXHaA ryÓKa BEINoNHEHbI M3 
BbICOKOKAUECTBEHHbIX UYTYHHBIX OTJIUBOK 


TIpumeHeHne: 


u TIpeaHa3HaueHbl ANA TAXKENbIX pa60r, 
Tpebyłoteinx BbICOKOŃĄ CMNIbl 3AKIMa 


CraHqapTHaa koMneKTaLiMA: 
BH PykoaTka 
 LIInoHKU yCTaHOBOUHbie 


Pasująca podstawa obrotowa 
[loBopoTHaa OCHOBA 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


IMADŁA MASZYNOWE « ZE WSPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM 
MALLUIMHHBIE TACKN = € TMAĄPABJIMHECKAM YCIJIVITEJIEM 


ZE WSPOMAGANIEM HYDRAULICZNY 
C TMĄPABJIMUECKAM YCMJIMTEJIEM 


KARARAĄ 


s: 


j20%0 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
326516120400 
326516130600 


326516140800 


6516-M125 
6516-M160 
6516-M200 


s A B 


125 196 425 
160 246 565 
200 304 675 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3axuMa [qaH] 
3.500 
5.500 


7.500 
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W EJWESWU EJ 


IMADŁA MASZYNOWE : Z PRZESUWNA SZCZĘKĄ RUCHOMĄ (MECHANIZM CAMLOCK) 
MALLIMHHBIE TACKU = € YCUJIEHHOW PIOĄBMXHOIĄ TYBKOŃ (CMHCTEMA CAMLOCK) 


Właściwości: 
Z PRZESUWNĄ SZCZĘKĄ RUCHOMĄ (MECHANIZM CAMLOCK) wadlje Żeditwaóń m Ę 
CYCMJIEHHOŃ NOĄBUXKHOŃ FYBKOŃ (CMCTEMA CAMLOCK) m Możliwość szybkiego i łatwego przestawiania szczęki 
ruchomej na żądany wymiar dzięki specjalnemu 


mechanizmowi blokującemu 


m Szczęki ruchome z jednej strony rowkowane, 
z drugiej gładkie, hartowane i szlifowane 


m Śruba pociągowa zabezpieczona przed 
zanieczyszczeniami i wiórami 


m Szlifowana stalowa listwa mechanizmu blokującego 


m Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości 
odlewów żeliwnych 


Zastosowanie: 


E Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, 
wiertarek, strugarek itp. 


Wyposażenie standardowe: 
m Korba 
EH Wpusty ustalające 


OcoGeHHOCTU: 

I BO3MOXHOCTb GbicTpol M nerkoń nepecTaHOBKU NOĄBMXHOŃ 
ryGku Ha Tpeóyembiń paaMep, 6naronapa cneLiManbHOŃ 
CMCTEME GOKADOBKA 


TloqBuxXHble ryókU C O4HOŃ CTOPOHbi pudpieHbie, 
c Apyroń mankne, 3aKa/1EHHble M LUIAÓOBAHHbie 


3axXUMHON BMHT POJNHOCTbło npeAOXpaHeH 
OT 3arpA3HeHMA M Nona/daHMA CTDYXKA 


OrunnboBaHHaA CTa/bHaA NaHKa NOKMPYŁOLIETO 
MeXaHH3Ma 


Kopnyc M NOĄBMXKHaA ryóka M3TOTOBJIEHbl M3 
BbICOKOKAUECTBEHHBIX UyTYHHbIX OTIMBOK 


TIpameHeHne: 


m Pa3pa60TaHbl ANA MCNOJb3OBAHKA Ha QPEZEPHbIX, 
CBEP/IMNEHbIX, CTPOTA/IbHbiX CTAHKAX M T.Ą. 


CraHqapTHaa KOMNJIEKTALIKA: 


m PykoaTka 


H |lInoHku YCTaHOBOUHble 


Nr produktu Max. siła mocująca [daN] [kg] Pasująca podstawa obrotowa 
Koą npoaykTa Makc. ycnnne 3axuMa [qaH] [kr] [loBOpoTHaA OCHOBA 
326517150800 6517-M100 1.800 10,6 


326517160000 6517-M125 2.500 20,4 
326517170100 6517-M160 4.200 38,0 


326517180300 6517-M200 6.200 78,0 Akcesoria * Akceccyapki 228-240 
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IMADŁA MASZYNOWE * DWUDZIELNE LEKKIE 
MALLIMHHBIE TMCKM = COCTABHBIE J/IEFKVIE 


Właściwości: 
, , ; DWUDZIELNE LEKKIE 
E Przeznaczone do mocowania długich detali COCTABHBIE JIETKME 
z wykorzystaniem pełnej długości stołu obrabiarki 


M Wymienne rowkowane wkładki szczękowe, 
hartowane i szlifowane 


HE Korpus i szczęka ruchoma wykonane 
z wysokiej jakości odlewów żeliwnych 
Zastosowanie: 


E Imadło przystosowane do prac, 
wymagających dużych sił mocowania 


Wyposażenie standardowe: 
E Korba 
E Wpusty ustalające 


Oco6eHHOCcTu: 


u TIpeaHa3HaueHl ANA KPENIEHKA AMMHHbIX 3ATOTOBOK 
C VCNOJIb3OBAHMEM BCEŃ /JIHBI CTOJIA CTaHKA 


(a 
(2 
3 
ta 
(5. 
a 
ca 


m CMeHHble puóyieHbie ryók 3aka/leHbl 
I OTLWIUÓQOBAHbI 


u Kopnyc V NOĄBWKHaA rybka U3TOTOBJIEHbl 
M3 BbICOKOKAUECTBEHHbIX UYTYHHBIX OT/IABOK 


TIpumeHeHne: 


u TIpeaHa3HaueHl ANA TAXKENbIX pa601, 
Tpeóyrolinx BbICOKOŃ CMNIbl 3AKIMa 


CraHqapTHaa KOMnN/IEKTaLiKA: 
m PykoaTka 
I LIINOHKU yCTaHOBOUHbIe 


Nr produktu Typ k Max. siła mocująca [daN] Ikg] 
Koą npomykra Tun Makc. ycnnne 3axxuMa [qaH] [kr] 


326522040100 6522-160 4000 14,5 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 326522050300 6522-200 5000 26,2 
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IMADŁA MASZYNOWE ' Z DOCISKIEM SZCZĘKI 
MALLMHHBIE TACKU = CYCHJIEHHbIM 3AXMIMOM TYBKIA 


Właściwości: 
Z DOCISKIEM SZCZĘKI RR . s , 
C YCWJIEHHBIM 3A)KAMOM TYBKI u Możliwość zamocowania wkładek szczękowych w 4 różnych wariantach, 
zwiększająca dodatkowo zakres mocowania obrabianych detali 


m Wymienne, stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane 


m Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych 


Zastosowanie: 


E Imadło przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, szlifierskich, 
wiertarskich itp., wymagających wysokiej dokładności i pewności mocowania 


Wyposażenie standardowe: 
m Korba 
EH Wpusty ustalające 


Oco6eHHOcTu: 


EH BO3MOXHOCTb KDENUIEHMA BCTABOK B 4-% pa3HbiX BaDMaHTaX, yBEMUMBAET 
AONONHKTENLHO AHana30H KDENIEHUA oGpabaTbiBaeMbIX neraneń 


Z EJWESU LJ 


M CM©HHble CTA/IbHble BCTABKI B ryókax VHAYKLIMOHHO 3aka/leHbl M OTLinMOBaHbl 


u Kopnyc M NOĄBMXKHaA ryóka M3TOTOBJIEHbl M3 BbICOKOKAUECTBEHHbIX UyTYHHBIX OT/IMBOK 


TipumeHeHne: 


H [lpeHa3HaueHbI IA BCEX BM10B PPE3EPHBIX, LUNAÓOBANEHBIX, CBEP/IWILHbIX DA6OT 
U TN. TOeÓy+OLLMX BbICOKOŃ TOUHOCTM KDENNEHKA. 


CraHqapTHaa KOMNJIEKTALIKA: 


m PykoaTka 


H |lInoHku YCTaHOBOUHble 


Maksymalna długość mocowanego przedmiotu (mm) zależy od sposobu zamocowania wkładek szczękowych: 
MakcuManlbHaA AJluHa KpenuieHHoro npeAMeTa (MM) 3ABACKT OT CNOCO6a 3aKpENNEHKA BCTaBOK AJIA ryGOk: 


Pasująca podstawa obrotowa 
[loBopoTHaa OCHOBA 


Nr produktu G H Max. siła mocująca [daN] [kg] 
Koą npoaykra Ę e: | ta +0,013 -0,08 c ż H ż W Makc. ycunne 3axuMa [qaH] [kr] 


326523160400 6523-155L  155L 226 195 212 144 428 73,025 111 479 224 44 23,8 984 4.500 34,2 Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
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Właściwości: 

m Możliwość pochylenia obrabianego przedmiotu 
w płaszczyźnie pionowej do kąta 90” 

E Obrotowa podstawa z podziałką 360” 


E Wymienne rowkowane wkładki szczękowe, 
hartowane i szlifowane 


E Całkowicie osłonięta śruba pociągowa zabezpieczona 
przed działaniem wiórów i zanieczyszczeń 


Zastosowanie: 


E Odpowiednie do prac frezarskich, strugarskich, 
wiertarskich wymagających mocowania obrabianych 
detali pod kątem do płaszczyzny poziomej 


Wyposażenie standardowe: 
E Korba 
EH Wpusty ustalające 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Właściwości: 
Em Obrotowa podstawa z podziałką 360” 


E Wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane 
i szlifowane 


E Solidna konstrukcja żeliwna 
Zastosowanie: 


Em Niezastąpione przy struganiu i frezowaniu kształtów, 
form, szczelin, różnego typu rowków w przedmiotach 
obrabianych 


Wyposażenie standardowe: 
E Korba 
E Wpusty ustalające 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Oco6eHHOCTU: 


Hi BO3MOXHOCTb Hak/1OHa OGpaOaTblBaeMOŃ AETANM 
B BEDTMKAJIŁHOŃ PIIOCKOCTM NOĄ yr1oM 90” 


i [|oBOpOTHaA OCHOBA C AeJleHneM 360” 
m CMeHHble puónieHbie ryók 3aka/ieHbl M OTLIUQOBAHbI 


I JaXUMHOŃ BMHT NOJIHOCTbŁO NpeĄOXD2HEH OT 3aTDA3HEHMA 
u norlanaHMA CTPYXKKU 


FIpumeneHue: 


m [|peaHa3HaueHbl AA QpE3EPHBIX, CTPOTAAbHbiX M CBEP/IW/IbHbIX 
pa6or, rpeóyrouinx kpennieHna oópaGaTbiBaeMbX AeTaneń NOA 


YDIOM K BepTUKAJIbHOŃ NNOCKOCTH 


CraHpapTHaa KoMnuieKTaLiMa: 
BH PykoaTka 
I LIInoHKU yCTaHOBOUHbie 


Oco6eHHOCTu: 
Hi [|oBOpoTHaA OCHOBA C AeJleHneM 360” 
m CMeHHble pnónieHbie ryók 3aka/ieHbl M OTLIIUQOBAHbI 


I []pouHaA KOHCTDYKLIMA M3 UyryHa 
FipumeHeHne: 


M He3aMeHnMbl npu cTporaHnu m Qpe3epoBaHnM QOPM, 
orBepcTniń, pa3HOro TMNa na30B B O6paÓaTbIBaEMbiX 
DETANAX 


CraHqapTHaa koMnneKTaLiKA: 
Hm PykoaTka 
I LIInoHkU yCTaHOBOUHbie 


IMADŁA MASZYNOWE 
MALLUVHHBIE TACKI 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
326530050400 


326530060600 
326530070800 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3a>xuMa [qaH] 


6530-100 2.500 
6530-125 3.500 
6530-160 4.500 


SAMOCENRTUJĄCE 
CAMOLIEHTPVPYTOLNMECA 


ma 


OOJĘ 


E 


mrm 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
326531060400 
326531070600 


326531080800 


5 


Max. siła mocująca [daN] 
Tun Makc. ycnnne 3a»xuMa [qaH] 


6531-125 2.500 
6531-160 4.000 
6531-200 5.500 
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Z EJWESU EJ 
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IMADŁA MASZYNOWE 
MALLVHHBIE TACKI 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
326534020100 


6534-80M 


80 


HYLNE W TRZECH OSIACH ' WIELOFUNKCYJNE 
TPEXNIOBOPOTHBIE = MHOTOGYHKLIMOHAJIbHbIE 


116 235 


160 321,5 199 


63 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3axxuMa [qaH] 
1000 


[kg] 
[kr] 


12,2 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
326540040000 
326540050100 
326540060300 


326540070500 


Typ 
Tun 


6540-80 

6540-100 
6540-125 
6540-160 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3axuMa [qaH] 
350 


400 
500 
600 


Właściwości: 

m Wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych 

m Obrót dookoła osi „Y” o 360” 

m Możliwość pochylenia o 90” w obu kierunkach wokół osi „Z” 


m Możliwość pochylenia o 907 z pozycji poziomej do pozycji 
pionowej wokół osi „X” 


m Dokładność do 30' w każdej z trzech osi 


Zastosowanie: 


m Przeznaczone do szlifowania powierzchni pochylonych 
w jednej lub kilku płaszczyznach w stosunku do bazy, do 
nawiercania i wiercenia otworów na takich powierzchniach 
oraz do precyzyjnego frezowania, któremu towarzyszą małe 
opory skrawania 


Wyposażenie standardowe: 
m Korba 
m Śruby mocujące 


Właściwości: 

m Wstępne mocowanie przedmiotu realizowane jest 
dociskiem szczęki ruchomej przy pomocy ciągadła 

m Pełny docisk następuje w chwili zaciśnięcia dźwigni 
mechanizmu mimośrodowego, która minimalizuje czas 
mocowania przedmiotu 


m Wbudowane szczęki mocujące zapewniają wygodne 
mocowanie obrabianych detali 


m Prowadnice słupowe, ciągadło i mechanizm mimośrodowy, 
hartowane i szlifowane 


E Wymienne wkładki szczękowe, hartowane i czernione 

m Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości 
odlewów żeliwnych 

Zastosowanie: 

m Przeznaczone do szybkiego mocowania detali podczas 
prac wiertarskich i frezarskich, głównie w produkcji 
masowej 


OcoGeHHOCTU: 
I VI3roTOB/EHbl M3 BbICKOTO KAUECTBa UYT/HHbIX OTIMBOB 
m BpalijeHne Bokpyr Och <y» o 360? 


I BO3MOXHOCTb Hak/lOHa Ha 90” B 28YX HanlpaB/leHAX BOKDYT 
OCH «Z» 


H BO3MOXHOCTE Hak/10Ha Ha 90” OT TOpM3OHTA/bHOTO K 
BEpTUKAJIbHOMY NOJOXEHUKO BOKDYT OCH «X» 


EH TOUHOCTE 20 30' Ha kaxA1OM n3 Tpex oceń 
TIpumeHeHne: 


H [lpeHa3HauEHbI /JIA LUNAQOBKU NOBEPXHOCTEŃ, HaK/IOHEHHbIX B 
OAHOI MM HECKOJIBKIAX NIAOCKOCTAX NO OTHOLLIEHNIO K 6a30B0Ń 
NOBEPXHOCTM, AMA CBEPJIEHMA OTBEPCTMI B TaKiAX NOBEPXHOCTAX, 
a Take ZNA TOUHOŃ Hpe3ePOBKU, KOTODOMY CONYTCTBYIOT 
MaJlbie CONIPOTKBJIEHKA NPM pe3AHNN 


CraHqapTHaa KOMnJIEKTaLiMA: 
m PykoaTka 
EH JaXUMHbie BMHTbI 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Oco6eHHOcTu: 


u [lepBOHaua1bHO NOĄBUXHaA ryóka NOĄBOAKTCA 6nn3ko 
K 3aTOTOBKE, HO He BTIJIOTHyto 


I OKOHUATEJbHbIA 3A/KUM 3ATOTOBKU NPOM3BOAMTCA 
GbiCTOOĄPACTBYŁOLINAM ZKCLIEHTDUKOBBIM MEXAH/3MOM, 
KOTOPBIŃ CBOĄMT K MMHUMYyMy 3aTDATbI BDEMEHM 


H [yGku C yrnyÓNEHHbIMI BCTABKAMU /JIA YĄOÓHOTO 
pacnonoxeHuA 3aroToBkU 


un TipuBogauniń CTepxXEHb M 4aCTU ZKCLIEHTPMKOBOTO 
MexXaHM3Ma 3akKa/lEHbl M OTL QOBaHbl 


M CMeHHble BCTaBKM Ha ryGKaX 3aKa/IEHbl M NouepHeBLINe 
H KOpNYC M NoABUXHaA ryk M3TOTOB/IEHbi M3 

BbICOKOKAUECTBEHHbIX UYTYHHBIX OTAUBOK 
TIpumeHeHne: 


un TIpeaHa3HaueHl ANA Gbicrporo 3axuMa AeTaneń npm 
CBEP/IWJIBHbIX M Ópe3epHbiX paboTax, B OCHOBHOM NIDA 
CEpMiHOM NPOM3BOACTBE 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
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Właściwości: 
E Mocowanie przedmiotu realizowane jest za pomocą 
mechanizmu mimośrodowego 


EH Wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą 
umożliwia mocowanie przedmiotów płaskich lub 
walcowych 


EH Mechanizm mimośrodowy hartowany i szlifowany 
E Wymienne wkładki szczękowe, hartowane i czernione 


E Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości 
odlewów żeliwnych 


Zastosowanie: 


E Przeznaczone do prac frezarskich i wiertarskich, szczególnie 
w produkcji seryjnej i szybkiego mocowania obrabianych 
detali 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Właściwości: 

m Wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą oraz 
wybranie w górnej części umożliwiają mocowanie prętów, 
wałków, płaskich detali itp. 

m Korpus wykonany z wysokiej jakości żeliwa 

Zastosowanie: 


E Idealne do wszelkiego rodzaju prac wiertarskich i lekkich 
frezarskich 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Oco6eHHOCcTu: 


u KperueHne AeTaneń qOCTAraeTCA npM NoMOLIM 
2KCLIEHTDUKOBOTO MeXaHM3Ma 


M [yOkn c BepTMKA/IbHOM M TODM3OHTAJIbHOŃ npuaMOŃ 
NO3BOJIAŁOT NPOMZBOĄMTŁ KDENVIEHME LIMNMHĄPMUECKAX 
neraneń 


u JKCLIEHTDUKOBbIŃ MeXaHU3M 3akKa/lEHbl M OTLIMDOBAHEI 
I CMeHHble BCTaBKM Ha ryókax 3aKa/leHbl M MOUEDHEBLIME 


u Kopnyc V NOĄBYXKHaA rybka M3TOTOBJIEHbl M3 
BbICOKOKAUECTBEHHbIX UYTYHHbIX OTIMBOK 


TipumeHeHne: 


H [lpeHa3HaueHbl AA ÓbiCTDOTO 3a%XUMA 3ATOTOBOK NPU 
CBEP/IWJIbHbiX M PpE3EPHbIX paGOTaX, B OCHOBHOM NPM 
cepuliHOM NpoM3BOĄCTBE 


Oco6eHHOCcTu: 


BH [yGKH C ropu3OHTA/bHOM M BepTAKAJIbHOŃ npu3MOŃ, a 
TakX€ C BbleMKOŃ B BEDXHe UaCTM NO3BOJAŁOT 3aKPENATE 
IpyTKM „BAJIUKK, MiocKMe NpeAMETbI M TĄ 


I KOpNYC M3TOTOB/IEH M3 BbICOKOKAUECTBEHHOTO UYTyHa 
TIpumeHeHne: 


H PeKOMEHAYŁOTCA AVIA CBEP/IWJIBHbiX M nerkuX Ppe3EPHbIX 
pa60T 


MIMOŚRODOWE - WIERTARSKIE 
2KCLIEHTPMKOBBIE * CBEPJIVJIbHbIE 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
326542040600 


326542050800 


Typ 
Tun 


6542-80 
6542-100 


Max. skok szczęki 
Makc. xo4 Kynauka 
80 140 70 220 108 122 80 30 14 4 


100 165 80 270 133 140 100 35 14 4 


SA|ZADJNEIO | AL g| ln] [5 


IMADŁA MASZYNOWE 
MALLUVMHHBIE TACKI 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycunne zaxxuMa [4aH] 


800 
1.200 


(»| [a | (a|(a| A (r) (-| 


[kg] 
[kr] 
5,2 


8,9 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
326543540900 
326543550000 
326543560200 


326543570400 


Tun 
6543-85M 


6543-100M 
6543-120M 
6543-150M 


[l 
15) 
13 
IE) 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3axxuMa [qaH] 
400 


500 
650 
800 
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IMADŁA MASZYNOWE 
MALLVMHHBIE TACKI 


KĄTOWE DO MOCOWANIA WAŁKÓW 
AA 3AXXMMA KPYTNIblIX 3AFOTOBOK 


Nr produktu Typ Max. siła mocująca [daN] 
Koą npoaykra Tun Makc. ycnnne 3aXuMa [qaH] 
326545130000 6546-100 170 10-83 1.000 


326545140100 6546-125 160 15-100 1.500 
326545150300 6546-160 256 50-160 2.000 


L1 d 


STAŁE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM SZCZĘKI 
C NPM3MATMUECKOJŃ HANPABJAKOLIEA TYBKM 


: 


1 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
326910000600 


326910020000 
326910030100 


Typ 
Tun 


6910-105 
6910-155 
6910-210 


S |NADIOBO| DZE | |E|lŻ]| a | In 


105 144 46 28,5 
155 | 215 | 52 | CES 
210 268 67 103,5 


84 300 122 280 75 38 
105 495 183 449 165 53 
126 593 236 549 205 59 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3axxuMa [qaH] 
2.500 


3.800 
5.300 


Właściwości: 
m Możliwość ustawienia imadła na stole obrabiarki 
w pozycji poziomej lub pionowej 
m Wkładki szczękowe oraz pryzma hartowane i szlifowane 


m Korpus i szczęki ruchome wykonane z wysokiej jakości 
żeliwnych odlewów 


Zastosowanie: 


m Przeznaczone do prac wiertarskich i lekkich prac 
frezarskich 


Wyposażenie standardowe: 
m Korba 
m Wpusty ustalające 


Właściwości: 
m Wkładki szczękowe hartowane i szlifowane 


m Śruba pociągowa osłonięta całkowicie przed wiórami 
i zanieczyszczeniami 


m Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości 
odlewów żeliwnych 


Zastosowanie: 


m Przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, 
wiertarskich, strugarskich itp. 


Wyposażenie standardowe: 

m Regulowany zderzak boczny 
m Korba 

m Wpusty ustalające 


Oco6eHHOCcTu: 


I BO3MOXHOCTb YCTaHOBKU TICKOB Ha CTOJle CTaHka B 
TODM3OHTANbHOM M BEDTMKA/IBHOM NOJIOXEHUM 


H [yókn u npuaMa 3aka/leHbl M OTLIIUQOBAHbI 


u Kopnyc V NOĄBMXKHble ryóku M3TOTOBJIEHbl M3 
BbICOKOKAUECTBEHHBIX UyTYHHbIX OTIMBOK 


TIpameHeHne: 


E [lpenHazHaueHbl Z/IA CBEPJIEHMA M CAMbiX JIETKAX 
©pe3epHbix oniepainń 


CraHqapTHaa KOMn/IeKTALIMA: 
m PykoaTka 
I LIInoHKU yCTaHOBOUHbie 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Oco6eHHOCcTu: 
BM CMeHHble ryóki 3akKa/leHbl M OTLINMPOBAHBI 


BH JaXUMHOŃ BMHT ONHOCTbŁO npeąoxpaHeH OT 3arDA3HEHMA M 
nonaqaHA CTDyYXKKA 


| Kopnyc U NOĄBYXKHaA ryGka BbINONHEHbl M3 
BbICOKOKAUECTBEHHbIX UyYTYHHBIX OT/JIMBOK 


TipumeHeHne: 


a TlpeAHa3HaueHbl ANIA BCEX BMĄOB Ópe3epHbix, CBEDJIUNIbHbiX, 
CTpPOTanNbHbIX paóoT UT. n. 


CraHqapTHaa KOMn/IEKTALIMA: 
m PerynupyeNbiń ynop 

m PykoATKa 

E LIInoHKM ycTaHOBOUHbie 


Pasująca podstawa obrotowa 
[loBopoTHaa OCHOBa 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
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HE Stosowane do precyzyjnych prac szlifierskich, m ||penHa3HaueHbI AJIA NPELIABMOHHBIX LIMCDOBAJIEHbIX, 
frezarskich, do zastosowania przy pomiarach bpe3epHbiX pa60T, AA MCNOJIbZOBAHMA NPM MMEPDEHMAX 


E Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane H 3rOTOB/IEHbi V3 MHCTPyMEHTANbHOŃ CTanM, 3aKANEHbI 
i precyzyjnie szlifowane V npeLiM3MOHHO OTLINM(OBaHbl 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


HE Stosowane do precyzyjnych prac szlifierskich, m ||peaHa3HaueHbI AJIA NDELIMBMOHHBIX LIMCOBAJIEHbIX, 
frezarskich, do zastosowania przy pomiarach bpe3epHbiX pa60T, AA MCNOJIbZOBAHKA NPM MMEPDEHMAX 


EH Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane BH I37oTOB/eHbl 3 MHCTPyMEHTAJbHOJ CTaJM, 3aKa/IeHbl 
i precyzyjnie szlifowane V npeLiM3MOHHO OTLINM(POBAHbl 


EH Wyposażone w szczękę pryzmową H Bepruka/1bHaA NPM3MA Ha NOĄBAXHOŃ ryGke 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


IMADŁA PRECYZYJNE SZLIFIERSKIE 
NPELVI3MOHHbBIE AHCTPYMEHTAJIBHBIE TMCKIA 


STAŁE 
HENOĄBMXHbIE 


Nr produktu 
Koą nponykra 
326552030100 
326552040300 
326552050500 


Typ 
Tun 


6552-63 
6552-80 
6552-100 


(»| [a | (a|(a| A (r | (-| 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
326553030000 
326553040100 


326553050300 


Typ 
Tun 


6553-63 
6553-80 
6553-100 
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IMADŁA PRECYZYJNE SZLIFIERSKIE 
NPELVIZMOHHBIE WUHCTPYMEHTAJIBHbIE TMCKIA 


SSI JU 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
326554030800 
326554040000 


326554050100 


SINUSOWE - UCHYLNE WZDŁUŻNIE 
CMHYCHBIE = APOĄOJIbHbIE 


Typ 
Tun 


6554-63 
6554-80 
6554-100 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
326555040800 


SINUSOWE - UCHYLNE POPRZECZNIE 
CMHYCHBIE * NONIEPEUHbIE 


a 


Typ 
Tun 


6555-80 


Właściwości: 
m Możliwość blokowania ustawionego pochylenia 


m Dokładne ustawienie kąta pochylenia przy pomocy płytek 
wzorcowych 


m Wałki hartowane i szlifowane z dokładnością do 0,001 mm 


EH Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane i precyzyjnie 
szlifowane 


Zastosowanie: 


m Polecane do precyzyjnych prac szlifierskich, frezarskich 
oraz przy pomiarach 


Właściwości: 
m Możliwość blokowania ustawionego pochylenia 


m Dokładne ustawienie kąta pochylenia przy pomocy płytek 
wzorcowych 


m Wałki hartowane i szlifowane z dokładnością do 0,001 mm 


M Wykonane ze stali narzędziowej, hartowane i precyzyjnie 
szlifowane 


Zastosowanie: 


m Polecane do precyzyjnych prac szlifierskich, frezarskich 
oraz przy pomiarach 


Oco6eHHOcTu: 
I BO3MOXHOCTb QUKCHDOBAHKA yCTAHOBJIEHHOTO HaK/1OHA 


H TouHaA YCTaHOBkKa yTNa HaK/IOHa NPM NOMOLUM 3TANOHHblX 
nnacTUH 


M Banku 3aka/leHbl M OTLINAÓOBAHbi C TOUHOCTbłO 10 0,001 MM 


EH 3roTOB/IeHbl M3 erMpoBaHHOŃń UHCTpyMEHTA/IbHOŃ CTann, 
3aKa/leHbl M DELIMSMOHHO OTLIMÓOBAHbI 


TIpumeHeHne: 


u TlpeAHa3HaueHbl ANA NPELIMZMOHHbIX LNUÓQOBAMbHbIX, 
Ópe3epHbiX paó0T, ANA UCNOJIb3OBAHKA MPM K3MEDEHKAX 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Oco6eHHOcTu: 
I BO3MOXHOCTb QUKCHDOBAHKA YCTAHOBJIEHHOTO HaKOHA 


H TouHaA YCTaHOBkKa YyTNa HaK/1OHa NPM NOMOLUM 3Ta1OHHblX 
nnacTUH 


M Banku 3aKa/leHbl M OTLINAÓOBAHbi C TOUHOCTbłO o 0,001 MM 


EH 3roTOB/IeHbl M3 TerMpOBaHHOŃń UHCTpyMEHTA/IbHOŃ CTann, 
3aKa/leHbl M DELIMSMOHHO OTLUIMÓOBaHbI 


TIpameHeHne: 


un TlpeAHa3HaueHbl ANA NPELIMZMOHHbIX LNUÓQOBAJbHbiX, 
ÓpezepHbiX pa60r, ANA UCNOJIb3OBAHKA NPM K3MEDEHKAX 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 
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Właściwości: 
H Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie 
i szlifowane 


E Nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie 
okrągłych detali 


m Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami 
i wiórami 

E Nieruchomy korpus i ruchoma szczęka tylna 

Zastosowanie: 

E Przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Właściwości: 

E Korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości 
żeliwnych odlewów, pozostałe części wykonane ze stali 
narzędziowej 


E Stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie 
i szlifowane 


E Nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie 
okrągłych detali 


m Śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami 
i wiórami 
Zastosowanie: 


E Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, 
wiertarek, strugarek itp. 


Pasująca podstawa obrotowa 
[loBopoTHaa OCHOBa 


Akcesoria * Akceccyapbi 228-240 


Oco6eHHOCcTu: 


I CTa/lbHble BCTaBKU B ryKaX MHNyKLIMOHHO 3aKa/1eHbl 
U OTLWIMÓOBaHbI 


BH BcTaBk C BEPTMKANbHbIMIY M TODM3OHTA/IbHbIMU KaHaBKAMM 
AJIA 3aXVMa KpyTIbIX 3aTOTOBOK 


I JaXUMHOŃ BMHT [OJHOCTbło nPEĄOXDaHEH OT 3aTDA3HEHMA 
u nornanaHMA CTPyXKKU 


H Heno1BAXHbI/ KODNYC M 3A4HAA NOABUXHA ryóKa 
FIpumeHeHne: 
m [|peaHa3HaueHbl ATA TAXEJIbIX CIECAPHbIX paG0T 


Oco6eHHocTu: 


m KOpNYC M NoĄBMXHaA ryGka BbiNoNHEHb M3 
BbICOKOKAUECTBEHHbIX YTYHHbIX OTJIMBOK, a OCTA/IbHble 
AETAN U3TOTOB/IEHbI M3 KOHCTPYKLMOHHOM CTana. 

M CTanbHble BCTaBK B ryÓKaX MHyKLIMOHHO 3aKa/IeHbl 
U OTLUIMÓQOBAHbI 

I BcTaBKM C BEPTMKA/bHbIMA M TODM3OHTA/IbHblMM KaHaBKAMA 
DNA 3aXUMa Kpyl/IbiX 3ATOTOBOK 

I JAXUMHOA BMHT NOJHOCTBIO Npe4OXPaHEH OT 3aTPAZHEHMA 
i nonaqaHMA CTPyXKU 

FIpumeneHne: 


m Pa3pa60TaHbl ANA MCNOJb3OBAHKA Ha POEZEPHbIX, 
CBEP/IMNIbHbIX, CTPOTAJIbHbiX CTAHKAX M T.Ą. 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
321240140400 
321240150600 
321240160800 
321240170000 
321240180100 
321240190300 
321240200800 


STAŁE Z PROWADZENIEM PRYZMOWYM 
HEMTOBOPOTHBIE C NPA3MOBbIM NPMBO/JOM 


Tun 
1240-80L 
1240-100L 
1240-125L 
1240-150L 
1240-175L 
1240-200L 
1240-250L 


IMADŁA ŚLUSARSKIE 
CJIECAPHbIE TACKI 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3axxuMa [qaH] 
2.000 
2.400 
2.800 
3.600 
4.000 
4.300 
4.500 


(»| [a | (a|(a| A (| (-| 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
321250030900 
321250040000 
321250150300 
321250160500 
321250170700 
321250180900 


Typ 
Tun 


1250-63L 
1250-80L 
1250-100L 
1250-125L 
1250-150L 
1250-15 


Max. siła mocująca [daN] 
Makc. ycnnne 3axuMa [qaH] 
1.200 
1.800 
2.200 
2.600 
3.400 
3.800 


www.bison-bial.pl * e-mail: infoQbison-bial.pl * www.bison-bial.ru * e-mail: infoQbison-bial.ru 


223 


IMADŁA ŚLUSARSKIE 
CJIECAPHbIE TACKI 


KOWALSKIE Właściwości: Oco6eHHOCTU: 
KY3HEUHBIE m Szczęki stałe i ruchome wykonane z wysokiej H HenoaBuxHble M NoĄBUXHbie ry6KU M3FOTOB/IEHHbie M3 


jakości staliwnych odlewów BbICOKOKAUECTBEHHbIX CTAJIbHbiX OTAMBOK 


Em Nacięty molet na powierzchniach chwytowych m PuónieHna Ha 3aXUMHOŃ NOBEpXHOCTM ry60K rapaHTUpyloT 
szczęk gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie TOUHOE M Ge30nacHoe KpenuieHne 


Zastosowanie: TIpameHeHne: 


m Przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich m [lpeAHa3HaueHbl J/A OUEHb TAXEJIbIX CJECADHbIX A 
i kowalskich Ky3HEUHbIX pa60T 


1) 
2) 
E 
2] 
5) 
6) 
1) 


Nr produktu Typ Max. siła mocująca [daN] [kg] 
Koą npoaykra Tun A Makc. ycnnne 3axuMa [qaH] [Kr] 
321253170100 1253-150M 3.700 36,6 


Właściwości: Oco6eHHOcTu: 


m Konstrukcja zbliżona do imadła typu 1255 I KOHCTPyKLiA KaK y TACKOB TMN 1255 


m Podstawa obrotowa pozwala na ustawienie imadła H [|pn NoMOLIJM NOBOPOTHOTO OCHOBAHKA MOTYT 
pod dowolnym kątem YcTaHaB/MBaTBCA NOĄ JIŁOÓBIM yrIOM 


EH Mocowanie do stołu o grubości nie większej niż 52 mm HE TONLIMHa CTONa He AONXHa ObiTb GONbliie 52 MM 


Nr produktu Typ Max. siła mocująca [daN] [kg] 
Koą npoaykra Tun Makc. ycnnne 3axxuMa [qaH] [kr] 
321256030800 1256-63 1.200 5 
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Właściwości: 

HE Korpus i belka łącząca wykonane z wysokiej jakości 
odlewów żeliwnych, pozostałe części i szczęka ruchoma 
ze stali konstrukcyjnej 


Zastosowanie: 


E Przeznaczone do mocowania rur i prętów dowolnej 
średnicy 


Właściwości: 
m Wykonany ze stalowych kształtowników, konstrukcja 
spawana 


Em Dzięki teleskopowej nodze, ma możliwość szybkiego 
składania i przenoszenia w dowolne miejsce pracy 


Zastosowanie: 
E Lekka, przenośna podstawa do imadła typu 1710 


Oco6eHHOCcTu: 
m Kopnyc M COe1MHuTEJIbHaA Gaka M3TOTOBJIEHBI M3 


BbICOKOKAUECTBEHHbIX UYTYHHbIX OTJIMBOK, OCTa/lbHble HaCTM 


u nozBuxHaa ryóKa M3 KOHCTPYKLIMOHHOA CTA/IM 
FIpnmeHeHne: 


m [lpenHa3HauEHbl ANA KDENIIEHMA TpyĆ M NpyTKOB NIoŚOro 
muameTpa 


Oco6eHHocTu: 


H 3roTOBEHO 3 CTa/lbHOrO npo$nna, CBapHaA 
KOHCTDYKLIMA. 


un bnarodapa TEJeCKONMUECKOE ONODPE, MOXET 6blcrpo 
CK/laAblBaTbCA M NEDEHOCHTŁCA B Nio60e MecTo pa60Tbi 


FIpumeHeHne: 
H /lerkoe NepEHOCHOE OCHOBAHE JIA TUCKOB TANa 1710 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
321710020000 


321710040300 


Typ 
Tun 


1710-50 
1710-80 


IMADŁA ŚLUSARSKIE 
CJIECAPHbIE TACKI 


Max. siła mocująca [daN] _ [kg] 
Makc. ycnnne 3axuMa [qaH] [kr] 


360 2.800 6 
400 2.800 ©) 


RAMOWE DO RUR 
PAMOUHBIE AJIA TPYG 


L max. 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
321711010600 


Typ 
Tun 


1711-710 


TRÓJNÓG DO IMADEŁ DO RUR 
TPEHOTA AJIA TPYBHblX TACKOB 
A 


Do typu 1710 Ikg] 
Ana runa 1710 [kr] 


50; 80 14,6 
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IMADŁA ŚLUSARSKIE 
CJIECAPHbIE TACKI 


SKRĘTNE 
ABYX-MOBOPOTHBIE 


Z EJWESU LJ 


Nr produktu Max. siła mocująca [daN] [kg] 
Koą npomykra Makc. ycnnne 3axuMa [qaH] [kr] 
321271060700 1271-125 3.000 27,5 


1271 


Właściwości: 

m Możliwość obrócenia zamocowanego przedmiotu 
w zakresie 0-360” (skokowa co 45") 

m Możliwość mocowania rur i prętów w pryzmowych 
wybraniach szczęki 

m Wyposażony w podstawę obrotową 


E Wymienne, stalowe wkładki szczękowe hartowane 
indukcyjnie i szlifowane 


m Korpus, szczęka i podstawa wykonane z wysokiej jakości 
żeliwnych odlewów, pozostałe części wykonane z 
wysokiej jakości stali 

m Śruba pociągowa dokładnie osłonięta przed wiórami 
i zanieczyszczeniami 

Zastosowanie: 

m Przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich 


Oco6eHHOcTu: 


I BO3MOXHOCTE NOBOPOTa 3akKpENNAEMOŃ AETANM B AHana30He 
0-360" (c LuaroM 45") 


I BO3MOXHOCTb KDETUIEHKA Tpy6 M NpyTKOB B pU3MaTUUECKAX 
BbleMKaX Ty60K 


u OcHauieHbl TOBODPOTHbIM OCHOBaHMEM 
M CMeHHble ry6ku UHAyKLIMOHHO 3akKa/lEHbl M OTLLIMPOBAHbI 


u Kopnyc, ryóka V OCHOBaHie M3TOTOBJIEHbl M3 
BbICOKOKAUECTBEHHBIX UyTYHHbIX OT/IMBOK, OCTa/IbHble AETanM 
M3TOTOB/IEHBI V3 BBICOKOKAUECTBEHHOŃ CTANM 


BH JaLIMTHEIH 3KDAH NPEAOXPAHAET 3AXUMHOŃ BIHT OT 
noraąaHMA CTPyXKKI M 3ATPAZHEHMA 


TIpumeHeHne: 
m [|peaHa3HaUeHbl AA OUEHb TAXEJIbIX CHECADHbIX pAÓOT 
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Właściwości: 

Em Wysoka precyzja działania 
H Duża siła docisku 

H Prostota działania 
Zastosowanie: 


E Przeznaczone do wtłaczania tulei i trzpieni w pracach 
ślusarsko-montażowych 


Oco6eHHOCTN: 

EH BbICOKAA TOUHOCTŁ paGOTEI 
BH SOnbluoe ycANne NpuXUMa 
m [lpocrora B paóore 
TIpumeHeHne: 


| flpeaHa3HaueHbl AJIA BAaB/IMBAHMA BTYNOK M LITAÓTOB npn 
GlecapHO-MOHTaXHblX pa60T 


PRASA RĘCZNA ZĘBATKOWA 
NPECCbI C PYUHbIM NPABOAĄOM 


Max. siła mocująca [daN] [kg] 
Makc. ycunne 3a»xuMa [naH] [kr] 
2.000 39,4 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AIIACHbIE HACTM VM AKCECCYAPbI 


PODSTAWA OBROTOWA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH Właściwości: OcoóenHocTu: 
MOBOPOTHAA OCHOBA JIA MALIVMHHbIX TACKOB m Solidna konstrukcja żeliwna E [|pouHaA KOHCTPYKLIMA M3 uyryHa 


m Dolna powierzchnia podstawy szlifowana HaqeXHbIh KOHTAKT C OCHOBAHMEM 


u 
m Podstawa wyposażona w skalę z podziałką m lllkana 
| 


m Kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, TMÓT M3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃ CTAJIM, 
hartowany i szlifowany 3aKaJIEH A OTLUIMÓQOBAH 


m Śruby mocujące I JAXUMHbie BUHTbl 


Z EJWEJSU EJ 


Nr produktu Wielkość Do typu 6512 
Koą npoaykra Pazmep Ana runa 6512 
326582060900 2 100, 125 


326582070000 3 160 
326582080200 4 200 
326582090400 5 250 


Właściwości: Oco6eHHOcTu: 
m Solidna konstrukcja żeliwna H [|pouHaA KOHCTPYKLIMA M3 uyryHa 


m Dolna powierzchnia podstawy szlifowana HaqeXHbIA KOHTAKT C OCHOBAHMEM 


| 
m Podstawa wyposażona w skalę z podziałką m lllkana 
u 


m Kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, TMÓT M3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃ CTANM, 
hartowany i szlifowany 3aKAJIEH M OTLUIMÓOBAH 


m Śruby mocujące I JAXUMHbie BUHTbl 


Nr produktu Wielkość Do typu 6910 
Koą npoaykra Pasmep Ana runa 6910 
326583000600 105 


326583020000 155 
326583030100 210 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMACHbIE HACTM Vl AKCECCYAPblI 


Wejewośce roeede PODSTAWA OBROTOWA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
m Solidna konstrukcja żeliwna H [|pouHaA KOHCTPYKLIMA M3 UyryHa NOBOPOTHAA OCHOBA AJIA MALIMHHbiX TACKOB 
HE Dolna powierzchnia podstawy szlifowana m HaneXHbiń KOHTAKT C OCHOBAHMEM 


E Kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, m lrnbr M3 BbiICOKOKAUECTBEHHOŃ CTN, 
hartowany i szlifowany 3aKa/IEH M OTLWIAÓOBAH 


a Śruby mocujące BE JaXUMHbIE BMHTbl 


4 


ah 
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Nr produktu Wielkość Do typu 6516 
Koą npoaykra Pazmep Ana Tuna 6516 
326585060300 
326585070500 
326585080700 


Właściwości: Oco6eHHOcTu: 


E Solidna konstrukcja stalowa H [|pOUHaA KOHCTPYKLIMA M3 CTa/lb 


m Podstawa wyposażona w skalę z podziałką m lllkana 


Nr produktu Wielkość Ikg] Do typu 6577, 6578, 6620, 6621 
Koą npoaykTa Pazmep [kr] Ana runa 6577, 6578, 6620, 6621 
326586010200 1 4 100/320 


326586020400 2 6 125/335 


150/425 
326586030600 150/475 
150/520 
200/535 
326586040800 200/585 
200/635 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMIACHbIE HACTM M AKCECCYAPbI 


Wiażdwcśt 6 | 
PODSTAWA OBROTOWA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH SZM! e EHHOCTM| 
MOBOPOTHAA OCHOBA AJIA MALUIMHHbIX TACKOB m Solidna konstrukcja żeliwna I [|pouHaA KOHCTDYKLIMA 3 uyTyHa 


m Dolna powierzchnia podstawy szlifowana HaqeXHbIh KOHTAKT C OCHOBAHMEM 


u 
m Podstawa wyposażona w skalę z podziałką m likana 
u 


m Kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, TMÓT 3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃ CTANM, 
=Ą | hartowany i szlifowany 3aKaJIEH A OTLUNMÓOBAH 


m Śruby mocujące I JAXUMHbie BUHTbl 


SSI JU 


Nr produktu Wielkość Do typu 6517 
Koą npoaykra Pazmep Ana Tuna 6517 
326587050800 1 
326587060000 2 
326587070100 3 
326587080300 4 


125 


Właściwości: Oco6eHHOcTu: 
m Solidna konstrukcja żeliwna H [|pouHaA KOHCTPYKLIMA M3 UyTyHa 


m Dolna powierzchnia podstawy szlifowana HaqeXHbIh KOHTAKT C OCHOBAHMEM 


u 
m Podstawa wyposażona w skalę z podziałką m likana 
u 


m Kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, TMÓT 3 BbICOKOKAUECTBEHHOŃ CTANM, 
hartowany i szlifowany 3aKaJIEH M OTLUIMÓOBAH 


m Śruby mocujące I JAXUMHbie BUHTbl 


"Tmmpmmy 


| 

co 

Lr) 

© 

c Nr produktu Wielkość k [kg] Do typu 6523 
co Koą npoaykra Pasmep [kr] Zna runa 6523 
LÓ) 326588030200 3 A. 155 

© 
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Właściwości: Oco6eHHocTu: 
m Solidna konstrukcja żeliwna H [|pouHaA KOHCTPYKLIMA 3 UyryHa 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
321282030700 
321282040900 
321282050000 
321282060200 
321282070400 


CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AIMACHbIE HACTM Vl AKCECCYAPbl 


PODSTAWA OBROTOWA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
MOBOPOTHAA OCHOBA JIA CJIECAPHblX TACKOB 


Wielkość 
Pazmep 
1 


Do typu 1250 
Ana runa 1250 
63 


80, 100 
125 
150 
175 
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W EJWESU LJ 


232 


CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMIACHbIE HACTM VM AKCECCYAPPI 


WKŁADKA SZCZĘKOWA GŁADKA DO TYPU * AJIA TUTIA 
TNAĄKKE TYBKA 6620, 6622, 6623, 6624, 6820 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
398266750500 
398266760700 
398266770900 
398266780000 


WKŁADKA SZCZĘKOWA ZE STOPNIEM DO TYPU : AJIA TMNA 
TNAĄKME TYBKM C YCTYNOM 6620, 6622, 6623, 6624, 6820 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
398266752000 
398266762200 
398266772400 
398266782600 


WKŁADKA SZCZĘKOWA PRYZMOWA DO TYPU : AJIA TMNA 
TNAĄKME FYBKM NPWM3MATMUECKME 6620, 6622, 6623, 6624, 6820 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
398266756100 
398266766300 
398266776500 


398266786700 


2szt. / kpl. * Zur. / knn. 


2szt. / kpl. * Żur. / knn. 


2szt. / kpl. * Żur. / kn. 


WKŁADKA SZCZĘKOWA Z NACIĘCIAMI DO TYPU : AJIA TMIIA 
TYBKM PMOJIEHHBIE 6620, 6622, 6623, 6624, 6820 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
398266754600 
398266764800 
398266774000 


398266784100 


2szt. / kpl. * Zur. / kn. 
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2szt. / kpl. * 2iur. / knn. 


2szt. / kpl. * 2iur. / kn. 


2szt. / kpl. * 2iur. / kn. 


2szt. / kpl. * Zur. / knn. 


m Jednostronne, gładkie, hartowane i szlifowane 
BH OAHOCTOPOHHKE, laakne, 3aKaJIEHHBIE M LUIMÓOBAHHbie 


Nr produktu 
Koą npomykra 
398263110800 70 
398263120000 85 
398263130100 
398263140300 
398260595500 


L3 


CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMACHbIE HACTM Vl AKCECCYAPbl 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
CMEHHBIE TYBKV AJIA MALIVMHHbIX TACKOB 


D1 


15 
18 
18 
20 
18 


Do typu 
Ana runa 


6512, 6530, 6537 
6512, 6530, 6531, 6537 
6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6531, 6537 
6512, 6515, 6516, 6522, 6531, 6537 
6515, 6516 


Dwustronne, gładkie, hartowane i szlifowane 
/1ByXCTODOHHNE, T/laakKe, 3aKA/IEHHBIE M LUNAÓOBAHHbie 


Nr produktu 
Koą npomykra 
398263160700 
398263170900 
398263180000 


398263190200 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
CMEHHBIE TYBKV AJIA MALIVMHHbIX TACKOB 


Do typu 
Ana runa 


6517, 6518 
6517, 6518 
6517, 6518 
6517, 6518 


Jednostronne, jedna strona z rowkami, a druga gładka, 
hartowane i szlifowane 
OLHOCTOPOHHKE, OAHa CTODOHa pUÓJIEHaA, a BTODA MiaAKaA, 
3aKA/IEHHbIE M LIM POBaHHbie 
Nr produktu 

Koą npomykra 
398263210900 70 14 
398263220000 85 17 
398263230200 20 
398263240400 28 
398260596800 18 


L3 L4 


Dwustronne, jedna strona z rowkami, a druga gładka, 
hartowane i szlifowane 

/1ByXCTOPOHHKE, O1Ha CTODOHa puÓIEHaA, a BTOPAA [1a4K24, 
3aKAJIEHHbIE M LUIMPOBaHHbie 


Nr produktu 
Koą nponykra 
398263260800 
398263270000 
398263280100 


398263290300 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
CMEHHBIE TYBKV AJIA MALIVMHHbIX TACKOB 


Do typu 
Ana runa 
6512, 6530, 6537 
6512, 6530, 6531, 6537 
6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6531, 6537 
6512, 6515, 6516, 6522, 6531, 6537 
6515, 6516 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
CMEHHBIE TYBKV AJIA MALIMHHbIX TACKOB 


Do typu 
Ana runa 


6517, 6518 
6517, 6518 
6517, 6518 
6517, 6518 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMIACHbIE HACTM VM AKCECCYAPbI 


Z EJWEJSBU LJ 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH u - i 8 poziomego i pionowego mocowania okrągłych detali, 
CMEHHBIE TYBKM AJIA MALIMHHbIX TACKOB 
m [lpuaMaTnueckne ryGKi, AMA TopM3OHTANbHOTO U BEpTUKAJbHOTO 3aXUMa KDYT/BIX 3ATOTOBOK, 


3aKa/leHHbie M LinAbQOBaHHble 


Nr produktu 


Koą npoaykTa 


398263510100 
398263520300 
398263530500 
398263540700 
398263550900 
398260597000 


Zakres mocowania 
© pionowo 
Mnana30H 3axnuMa 
5 BepTUKAJIbHO 


dl d2 
4-9 8-51 
52 ESZE 
6-16 14-95 
7-20 18-123 
10-27 20-138 
5=l2 11-71 


Zakres mocowania 
e poziomo 
Mnana30H 3a%xuMa 
© TOPU3OHTAJIbHO 


d3 
6-35 
4-45 
9-57 
12575 
15-98 
4-45 


Do typu 


Ana runa 


6512, 6530, 6537 
6512, 6530, 6537 
6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6537 
6512, 6515, 6516, 6522, 6537 
6512, 6537 
6515, 6516 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
CMEHHBIE TYBKU AJIA MALIMHHbIX TACKOB 


Nr produktu 


Koą npoaykra 
398263590600 


m Wkładki pryzmowe, do poziomego i pionowego mocowania okrągłych detali, 
hartowane i szlifowane 


a fIpuamaTnueckne ryGkun, AJIA TODM30HTANBHOTO M BEpTMKa/IbHOTO 3a%XMMa KPYTNBIX 3ATOTOBOK, 
3akKa/leHHble M LinmÓQOBaHHble 


Zakres mocowania 
e pionowo 
Mnana30H 3a%xuMa 
© BepTMKaJIbHO 


Zakres mocowania 
g poziomo 
Mnana30H 3axuMa 
© TOPU3OHTAbHO 


d1 
4-9 


d2 
8 -51 
Śl =zfil 


Do typu 


Ana runa 


6517, 6518 
6517, 6518 


1szt. / kpl. * Liu. / knn. 


398263570200 5-12 
398263580400 6 -16 14-95 6517, 6518 


398263590600 7-20 18-123 6517, 6518 
1szt. / kpl. * Liu. / knn. 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH m Wkładki kątowe, do poziomego mocowania okrągłych detali, 
CMEHHBIE TYBKI AJIA MALIIVHHbiX TACKOB hartowane i szlifowane 
EH HaKNOHHbie TYÓKA, AJIA TOPU3OHTAJILHOTO 3a%XMa KDYTNIbIX 3ATOTOBOK, 
3aKANEHHbIE M LLIIMÓOBAHHbie 


Nr produktu mó ONE BOGA 


Anana30H 3axuMa 
Koq npogykra 8 TOPU3OHTANBHO UM WAGA 


398263410000 8-30 6512, 6530, 6537 
398263420200 12-38 6512, 6537, 6530 
398263430400 14-48 6512, 6515, 6516, 6522, 6530, 6537 
398263440600 18-61 6512, 6515, 6516, 6522, 6537 


398260599600 12-38 6515, 6516 
1szt. / kpl. * liur. / knn. 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMACHbIE HACTM Vl AKCECCYAPbl 


n aa i do poziomego mocowania okrągłych detali, WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
artowane i szlifowane CMEHHBIE TYBKM AJIA MALUMHHbiX TACKOB 
MH HaKNOHHbie TyŚKU, /JIA TOPM3OHTAJIBHOTO 3A%XUMa KDYTNBIX 3ATOTOBOK, 
3aKAJIEHHbIE M LLINMÓOBAHHbie 


Zakres mocowania 
e poziomo DOMYPU 
Mnana30H 3axnuMa 
8 TOPU3OHTAJIbHO 


398263460000 8-30 6517, 6518 
398263470100 12-38 6517, 6518 
398263480300 14-48 6517, 6518 
398263490500 18-61 6517, 6518 


Nr produktu 


Koą npoaykra Ana runa 


1szt. / kpl. * lur. / kna. 


(»| [a | [a] (a| A (| (-| 


u By saa czterostronne, poziome i pionowe pryzmy, wzdłużne wybranie, WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
SROWANENSZUOWONE CMEHHBIE TYBKU AJIA MALUVHHbIX TACKOB 
UeTblDEXCTODOHHE Npu3MaTMUECKE TyŚKM, BEDTMKAJILHbIE M TODU3OHTANEHbIE IDU3MA, 
NIPOAOJBHBIIA na3, 3AKAJIEHHbIE M LLIMÓOBAHHbie 


Zakres mocowania Zakres mocowania 

Nr produktu g pionowo g poziomo Do typu 
Mnana30H 3axuMa Mnana30H 3a%xuMa 
© BepTMKaJIbHO 6 TOpU3O0HTAJbHO 


dl d2 d3 d4 d5 
398261360200 3-11 4-23 9-59 3-11 4-23 6542 
398261370400 $-15 | Sy | EBY 5515 552 6542 


m Wkładki pryzmowe, dwie pionowe pryzmy do mocowania okrągłych detali WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
m [lpuaMarnueckue ryGkn, ABe BepTnKaNbHbIE NPM3MbI JIA KDENUIEHKA KDyTNbIX 3ATOTOBOK CMEHHBIE TYBKM AJIA MALUMHHbiX TACKOB 


Koą npoaykra Ana runa 


1szt. / kpl. * ur. / kna. 


Zakres mocowania 

Nr produktu Wielkość © pionowo Do typu 

Mnana30H 3axnuMa 
© BepTMKaJIbHO 


dl d2 
398262450000 80 4-18 8-45 6540 
398262460100 100 5:25) CESB 6540 
398262470300 125 6-28 14-90 6540 
398262480500 160 7-38 20-135 6540 


Koą nponykra Pasmep Ana runa 


1szt. / kpl. * lur. / kna. 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMIACHbIE HACTM M AKCECCYAPbI 


Em Wkładki pryzmowe, poziome i pionowe pryzmy, wzdłużne wybranie, 
hartowane i szlifowane 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
CMEHHBIE TYBKU AJIA MALIMHHbIX TACKOB 


u [Ipaamarnueckne ryGku, BEpTMKa/bHbie M TODU3OHTanbHble TIDM3Ma, 
TPOAOJBHBIĄ na3, 3aka/lEHHble M LuinubQOBaHHbie 


GEJE U LU 


236 


Nr produktu 


Koą npoaykra 


398263310000 
398263320100 
398263330300 
398263340500 
398260598300 


100 32,4 
125 40,0 
160 50,4 
200 63,0 
125 42,0 


L4 L5 


14,8 
18,6 
20,6 
25,0 
18,6 


L6 


26 
82 
42 
55 
34 


(7a PLSA EG) |ELO) 


13,5 10,3 4,0 
16,0 12,6 4,0 
16,6 13,0 4,6 
21,0 16,0 4,0 
16,0 12,6 4,0 


Zakres mocowania 
© pionowo 
Mnana30H 3axnMa 
© BepTUKAJIEHO 


dl 
8-50 
11-70 
14-95 
18-123 
11-70 


Zakres mocowania 
g poziomo 
Mnana30H 3a%xnuMa 
© TOPU3OHTAbHO 


d2 
6-24 
8-30 
9-35 
12-44 
8-30 


Do typu 


Ana runa 


6512, 6537, 6530 
6512, 6537, 6530 
6512,6537 6515,6516 6530 
6512,6537 6515,6516 6522 
6515,6516 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
CMEHHBIE TYBKU AJIA MALIVHHbIX TACKOB 


Nr produktu 


Koą npoaykra 


398263360900 
398263370000 
398263380200 
398263390400 


hartowane i szlifowane 


TIPOAONEHBIA na3, 3aKa/lEHHble M LUnAbQOBaHHbie 


Zakres mocowania 
8 pionowo 
Anana30H 3axuMa 
© BepTUKa/1bHO 


dl 
8-50 
11-70 
14-95 
18-123 


Zakres mocowania 
e poziomo 
Mnana30H 3axnuMa 
© TOPU3OHTAJIbHO 


d2 
6-24 
8-30 
9-35 
12-44 


m Wkładki pryzmowe, poziome i pionowe pryzmy, wzdłużne wybranie, 


u TIpuamarnueckne TyGku, BepTuKanbHbie M TODU3OHTanbHble NPpM3Ma, 


Do typu 


Ana runa 


6517, 6518 
6517, 6518 
6517, 6518 
6517, 6518 


2szt. / kpl. * Żur. / kna. 


2szt. / kpl. * Zur. / knn. 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMACHbIE HACTM Vl AKCECCYAPblI 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ ŚLUSARSKICH 
CMEHHBIE TYBKM AJA CJIECAPHblX TACKOB 


Zakres mocowania Zakres mocowania 

Nr produktu e pionowo 9 poziomo Do typu 

D2 Mnana30H 3axuMa Mnana30H 3axuMa 

© BEpTUKaJIbHO © TOPU3OHTANbHO 

Koą npoaykra dl d2 Ana runa 
6,6 3-13 3-13 1240, 1250 
6,6 813 3215) 1240, 1250 
7,0 4-16 3-13 1240, 1250 
9,0 4-16 4-16 1240, 1250 
9,0 4-16 4-16 1250 
9,0 4-16 4-16 1240 
9,0 4-16 4-16 1240 
9,0 4-16 4-16 1240 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ ŚLUSARSKICH 
CMEHHBIE TYBKM AJIA CJIECAPHblX TACKOB 


(»| [a | (a|(a| A (r) (-| 


398210520200 
398210522800 
398210525600 
398210530400 
398210533200 
398210550800 
398210552300 
398210555100 


7 
Z 
7 
© 
9 
© 
9 
g 


2szt. / kpl. * Żur. / knn. 


> 


0) 
AA 
2 


b 


1 2 Nr produktu s Do typu 
Koą nponykra Ana runa 
398210200600 1250, 1256 

398210984800 1271 


WKŁADKI SZCZĘKOWE DO IMADEŁ ŚLUSARSKICH 
CMEHHBIE TYBKM AJIA CJIECAPHblX TACKOB 


Nr produktu 
Koą npoaykra 
398210994000 


1szt. / kpl. * ur. / kna. 
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Z EJWESU EJ 


CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMACHBIE HACTVM VM AKCECCYAPbI 


KORBA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH KORBA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
PYKOATKA AJIA MALUMHHbIX TACKOB PYKOATKA AJIA MALUMHHbIX TACKOB 


Nr produktu Kwadrat x Długość Do typu 
Koą npoaykra KBaąpaT x /lnnHa Ana runa 
398260851000 12 x 160 6517,18-100 


Nr produktu Kwadrat x Długość Do typu 
Koą npoaykra KBanpaT x /JnnuHa Ana runa 


398261110100 17 x 200 6512,37-100,125,160,200, 6530-100,125,160, 6522-160,200, 


398260861100 14 x 160 6517,18-125, 6531-125, 6546-125, 6531-160, 6524-125 6517,18-160,200, 6546-160, 6531-200 


398267410300 17 x 160 6910,11-105, 6910,11-155, 6910,11-155S, 6910,11-210 398260880200 19 x 200 6512,37-250 


KORBA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH KORBA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH KORBA DO IMADEŁ MASZYNOWYCH 
PYKOATKA AJIA MALUMHHbIX TACKOB PYKOATKA AJIA MALUVMHHbIX TACKOB PYKOATKA AJIA MALIMHHbIX TACKOB 


Nr produktu Sześciokąt x Długość Do typu 


Koą npoaykra Hex x Length Ana runa 
Nr produktu Kwadrat x Długość Do typu 6515 16-125 Nr produktu Sześciokąt x Długość Do typu 


POAUPCAYKIENA WADE APOEZZZCE NE 398263900300 12 x 200 6515,16-160 RZERCZYKIE owsalenejih SZARE 
398261091800 11 x 180 6546-100 6515,16-200 398261125700 19x228 6523-155 


KLUCZ NASADOWY 6-KĄTNY 
KJIIOU 6-TPAHHbIIA TOPLIEBOJA YTIOBOŃ 


Nr produktu Wielkość Do typu (150, 200) 
Koą npoaykra Pazmep Ama runa (150, 200) 
398263800200 100,125 6568, 6620, 
398263810400 150, 200 6622, 6820 


H Posiada w konstrukcji sprzęgło tulejowe umożliwiające wstępny wybór 
rodzaju pracy 


[| 3690-M _ | s HE Mechaniczny docisk umożliwia mocowanie detali z metali lekkich oraz 


Nr produktu Wielkość Do 6515, 6516 A slelblE | Max siła mocująca [daN] [kg] „| | podatnych na odkształcenia, w przypadku których mocowanie hydrauliczne 
Koą npomykra _Pasmep _ na 6515, 6516 Makc. ycunne 3axuMa [qaH] [kr] mogłoby powodować odkształcenia 
323690220400 Tr28x5 14 50 215 392 3.500-4.000 3,0 m Solidna konstrukcja 


323690240800 il 2240 230 465 5.500-6.000 4,5 


ŚRUBA ZE WSPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM 
BMHT-FAJKA C TUĄPABJIMUECKAM YCHJIMTEJIEM 


323690250000 Tr 36x6 273__608 7.500-8.000 6,8 u TuapaBnnueckuń TIDMBOA, OCHaliieH MeXaHMHECKUM TIEpEK/IFOUATEJIEM, KOTOpEIA 


GECZEBD NO3BOJIAET BblÓpaTb TMN MCHOJNbŁ3OBAHUA 
Nr produktu _ Wielkość Do 6621, 6821 R Max. siła mocująca [daN] [kg] 1 EEEE BH MexaHnueckuń 3aXUM OCOÓGHHO HeO6XOĄHM nNpu 3aKpeN/EHMM OÓbEKTOB M3 
Koą npoaykra Paasmep  /lna 6621, 6821 Makc. ycnnne 3axxuMa [qaH] [kr] ZES: „eQOPMMDYEMBIX MaTEPMANOB, KOTODbIE MOTYT GbiTb NOBDEX,1EHbl GOIBLLIMM YCHNMEM 
323690121600 2 150 Tr28 x 5 3.500-4.000 24 NPM UCHOMbZOBAHMA TMApaBMueckOŃ CHCTEMbl 


323690131800 200 Tr32 x 6 5.500-6.000 3,8 m HapexHaa KOHCTDYKLIMA 
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m Wyposażenie dodatkowe imadeł i zespołów imadeł 
6620-6624, 6820 i 6821 

EH [ONoNHNTEMEHbie aKCECCYADBI AVA TMCKOB M MOZYNM 
6620-6624, 6820 u 6821 


< 
A 


m Wyposażenie dodatkowe imadeł i zespołów imadeł 
6620-6624, 6820 i 6821 

E /jononHure/bHble akceCCyapbl AVIA TACKOB M MOŻYJIM 
6620-6624, 6820 m 6821 


ŚRUBA POCIĄGOWA 
NOĄAKOLUMMA BUHT 


>jiikkiida= 


Nr produktu 
Koą nponykTa 
398263910500 
398263920700 
398263931100 
398263941300 


Wielkość 
Pazmep 
100 
125 
150 
200 


Tr 


Tr18x4 
Tr18x4 
Tr28x5 
Tr32x6 


ZESPÓŁ ŚRUBY POCIĄGOWEJ Z OBSADĄ 
BMHT C BIOKOM 


Nr produktu 
Koą nponykra 
398266550300 
398266560500 
398266570700 
398266580900 


Wielkość 
Pazmep 
100 
125 
150 
200 


ŁAPA PODSTAWY OBROTOWEJ 6586 
NPYXKUM AJIA NOBOPOTHOT OCHOBAHKA 6586 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
398263650000 
398263660100 
398263670300 
398263680500 


Wielkość 
Pazmep 


m Wyposażenie dodatkowe imadeł i zespołów imadeł 
6620-6624, 6820 i 6821 

E /|ononHnrenbHble akceCCyapbl AVIA TACKOB M MONYJIM 
6620-6624, 6820 m 6821 


m Wyposażenie dodatkowe imadeł i zespołów imadeł 
6620-6624, 6820 i 6821 

HE /JononHnTe/bHbie aKCeCCyapbl AMA TCKOB M MOŻYJIM 
6620-6624, 6820 m 6821 


CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMACHbIE HACTM VU AKCECCYAPblI 


OBSADA 
GJIOK 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
398266510600 
398266520800 
398266530000 
398266540100 


Wielkość 
Pazmep 


100 
125 
150 
200 


104,5 


55,5 Tr18x4 
68,5 Tr18x4 
87,5 Tr28x5 
Tr32x6 


Nr produktu 
Koą npoaykTa 
398266710800 
398266720000 
398266730100 
398266740300 


ŁAPA IMADŁA 
NPVYDKUM TUCKIA 


Wielkość 
Pazmep 
100 
125 
150 
200 


Nr produktu 
Koą nponykra 
326597010800 


326597020000 


ZDERZAK 
YNIOP 


jena? 


Wielkość 
Pazmep 
100,125 


A B 
120 20 


150,200 140 25 


c 


20 
25) 


D 


5 6577, 6578, 6569-M, 6620, 


U 


Do typu 
Ana runa 


6621, 6624, 6820, 6821 
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CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 
3AMIACHbIE HACTM VM AKCECCYAPbI 


WPUST USTALAJĄCY (B) AR SEÓRA 12/12; 18/18; 20/20 
YCTAHOBOUHAA LUTIOHKA (B) : 
Ah6 


12/10; 18/12; 18/14; 
18/16; 20/12; 20/14; 
20/16; 20/18 


Nr produktu Wielkość 

Koą nponykra Pazmep 
398263750000 12/10 
398263752600 12/12 
398263754100 12/14 
398263756700 12/16 
398263757000 12/18 
398263759500 12/20 
398266810900 18/12 
398266812400 18/14 
398266814000 18/16 
398266816500 18/18 
398266818000 18/20 
398266820000 18/22 
398263758200 20/12 
398263760200 20/14 
398263762800 20/16 
398263764300 20/18 
398263766900 20/20 


Z EJWESU EJ 


M 
Myó$ra 


M10x35 M10x35-10,9 Rys 1«Pne 1 RZECE 


MCB MIOZESZTOY Aa runa Łącznik Nr produktu Łącznik Nr produktu 
M10x45 M10x45-10,9 Myóra Koą npoaykra Myóra Koą npoaykra 
M10x105 M10x105-10,9 6820-100-320/160  M10x35 398267220300 M10x85 398267221600 
M12x55 M12x55-10,9 6820-125-335/160  M10x45 398267222900 M10x105 398267223100 
M12x130 M12x130-10,9 6820-150-425/205 M12x55 398267224400 M12x130 398267225700 
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IMADŁA PRECYZYJNE SZLIFIERSKIE 
NPELIM3MOHHBIE NEKAJbHbIE TACKA 


Typ 
Tun 


6552-63 
6552-80 
6552-100 
6553-63 
6553-80 
6553-100 
6554-63 
6554-80 
6554-100 
6555-80 


Em Wkładki szczękowe są osadzone w szczękach imadła z luzem gwarantującym prawidłowe mocowanie przedmiotu obrabianego 
EM Wielkość luzu powinna wynosić L=0,2 mm ( +0,01mm) 
E Różnica między wymiarami "L' szczęki stałej i szczęki ruchomej nie może być większa niż 0,01 mm. 
m Ustawienie wkładek szczękowych przeprowadzić następująco: 
1- poluzować wkręty dociskowe (2) 
2 - dokręcając śruby (1) doprowadzić do oparcia wkładki szczękowej na powierzchni oporowej szczęki 
3 - za pomocą czujnika pomiarowego sprawdzić równoległość po wierzchni wkładki szczękowej w stosunku do podstawy korpusu 
4 - luzując śruby (1) ustawić wielkość luzu L=0,2 (+0,01) mm 


5- za pomocą czujnika pomiarowego sprawdzić równoległość powierzchni wkładki szczękowej w stosunku do podstawy korpusu, 
która powinna być taka sama jak zmierzona w pkt. 3 


6 - dokręcając wkręty dociskowe (2) zablokować śruby (1) zgodnie z rysunkiem 
E Czynności ustawcze wkładek szczękowych przeprowadzić dla szczęki stałej i szczęki ruchomej 


DANE TECHNICZNE 
TEXHVMHECKVE XAPAKTEPACTUKIA 


WYKORZYSTANIE ZDERZAKA 6597 
VCNOJMb3OBAHME YTIOPA 6597 


E Do mocowania detali o kształtach nieregularnych, można 
stosować płytkę prowadzącą wahliwą, która umożliwia 
skręcanie szczęki ruchomej o kąt około +3". 

Zderzak (typ 6597) przykręcany do boku szczęki stałej 
pozwala pozycjonować przedmioty obrabiane w kierunku 
równoległym do powierzchni wkładek szczękowych 


Ja kpenneHna Aeraneń HenpaBWIbHOŃ POPMbI MOXET biTb 


VCNONb3OBaHa OĄBAXHaA rybka, KOTOpaA MO3BOJIAET NOBEDHYTb 


NoABUXHyto ryGky Ha yron OKONO +3". 


Ynop (run 6597), 3akpenv1eHHbih Ha HenoĄBMXHOU ryGke, 


No3BONAET NOZKLMOHUDOBATb 3ATOTOBKU NapaMIENEHO 
NoBepXHOCTM TyŚKK. 


REGULACJA POŁOŻENIA WKŁADEK SZCZĘKOWYCH 
PETYJIMPOBKA NO3MLIMOHMPOBAHMA BCTABOK HA TYBKAX 


m Właściwe zamocowanie przedmiotu obrabianego nastąpi wtedy gdy wkładki szczękowe 
osiądą na prowadnicach szczęk. Wyłącznie w takim przypadku zapewniona jest odpowiednia 
dokładność ustalenia przedmiotu obrabianego 

M CO6CTBeHHO 3AXUM 3aroToBKM ÓyneT nonyueH, KOrĄa Ha ryóKaX yCTaHOBJIEHbl BCTABKU. TOJIbKO B 
3TOM Cnyuae HaJJleXaLIAA TOUHOCTE PuKCaLIMM 3aroToBkM GynyT oGecreueHa. 


I 3aXUMHble BCTaBKU B TyÓKaX TUCKOB MMEtOT 3a1aHHylO NOĄBMXHOCTE, raDaHTMDYA, UTO 3ATOTOBKM TpaBMbHO repeKpbITbI. 
BH CymMa 3T0 NOĄBMXHOCTM AONXHa GbiTb L = 0,2 MM C TOUHOCTBłO TO3/LIMOHADOBaHKA + / - 0,01 MM 
m Pa3HnLia MeX/1y Da3MepoM „L" B NOABMXHOM M HenloĄBHXHOI ryóKe 40nXHa He npeBbiLiaTb 0,01 MM 
BE Ina NonyueHMA HeOGXOAAMOTO paCHom1oXxeHe TyG0K BbironlHUTh AEŃCTBKA CHENYłOLLIMM OÓDA3OM: 
1 - oCNaGMTb BMHTl (2) 
2 - 3aTAHyTb BHTbl (1), UTOŚbi BcTaBKa CHqena B ryóke 
3 - C NOMOLIBłO KANMGPOBOUHOFO Ha60pa NpoBEPUTŁ NapaMIeNbHOCTb BCTABOK 683 TMCKOB 
4 - YCTaHOBITb TpeóyeM0E 3HaueHne L = 0,2 (+ / - 0,01 mb), ocnaGnB 6onrki (1) 


5 - € IOMOLLIbłO KANM6POBOUHOFO Ha60pa NpoBePUTb NapaNIeJMbHOCTb 3aXMMa BCTaBOK 6a3€ TUCKOB, TapaJUIEJbHOCTE 
BCTaBOK 6a3€ TMCKOB AOJIXHa GbiTb TaKO Xe, KaK M B TouKE 3 


6 - NoATAHyTb BMHTbi (1), 3aTAHyB BHT (2) 
I BbinonHKTe 3TV LarM JIA HaCTDOŃKM BCTaBOK, KaK B HETIOĄBMXHOA Tak M B NO4BUXHOŃ rybke 
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TEXHMUECKVE XAPAKTEPACTAKIA 


DANE TECHNICZNE 


PRZYKŁADY ZESTAWÓW 
TIPAMEPBI ACNHOJb3OBAHIA MONYJIEŃ 


BMI - |SIOIOIS 


4 
SZ 


o 
Le) 
ri 
Ś 
U 
th 


Twój dystrybutor: 


Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. 


ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica 
tel. 74 858 27 00 fax 74 858 27 01 


eltechQeltech.com.pl www.eltech.com.pl 


* e-mail: infoQbison-bial.ru 
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